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Κήρυξη της λήξης των εργασιών της Β’ Τακτικής Συνόδου της Γ' Περιόδου της Βουλής 

(Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Εχοντας νπό'ψη τη διάταξη τον άρ'&ρον 40 παρ. 1 τον Σννταγματος, 
με πρόταση τον Πρωΰνπονργον, 

Κηρνσσονμε 

τη λήξη των εργασιών της Β' Τακτικής Σννόόον της Γ' Περίοδον 
της Βονλής (Προεδρενομένης Δημοκρατίας). 

Ο Πρω&νπονργός να δημοσιεύσει και να ανακοινώσει αντό το 
Διάταγμα, την ημέρα λήξης των εργασιών της Β' Τακτικής Σννόδον 
της Γ' Περίοδον της Βονλής. 

Αΰήνα, 10 Ιοννίον 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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